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卜3トミ30咖壁谢扇（メカ式) 

型式 FW -300 L 


エフダブル 


エル 


取扱説明書 


(呆証書付き) 


このたびは、本機をお買い巧めいただを、まことに 
ありがとラございまず。 

♦ご使用の前に、必ずこの「取扳説明書」をよく 
お読みいただを、正し < 使用して < ださい。 

♦この「取扱説明書」は、大切に保管してください。 
•取扱説明書を紛失された場合は、お買い求めの 
販売店にご相談 < ださい。 
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長年ご使用の扇風機の点検を 

•モーターびラなるよラな異銷な音はしていませんか？ 

参焦げ臭いにおいはしていませんか？ 

参モーターび異常に熱 < なったりしていませんか？ 

参スイッチを入れたら、ちゃんと羽根は動さますか？ 

♦羽根の回転び遅くなったりしていませんか？ 

参羽根はちゃんと回ってますか？異常な振動音を出しなびら 
回ってませんか？ 

参電源コードをふれたり巧0巧げたりした5、動いた0 
動かなかったりすることはありませんか？ 

•スイッチを入れてち、動かない時はあ0ませんか？ 
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♦お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未渊こ防ぎ、本機をを全に正しく使用するた创こ、必ずお守りいただく 
ことを説明しています。 

♦ここにおした表 示は、誤った使いかたをしたとさに生じる盾害や損害の程度を次の表をで区分し、説明しています。_ 

A fS - R ^ rnAMrUPP ^ I との表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び死こ、重傷を負ラ危険、または 
ム A 化 I 巧 、 LJMIM 口 cru 义災の危険び差し迫って生じることび想をされる内容を示しています。 


い/ WADMIM 。、 この表をを無見して、誤った取扱ぃをすると、人び死じ重傷を負う可能性、または 
VVVMniMIIMOy 火災の可能性び想定される内容を示しています。 


A AI ITinM 、 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び傷害を負ラす能性や物的損害の 

ム\/ェ局心レ^\リ I IUIM ； 発生び想定される内容を示にいます。 


お守りいただく内容を、次の絵表示で区分しています。 


0 ® ® 


この絵表示は、「禁止」されている 
内容です。 


OC 


この絵表示は、必ずしていただく 
「指示」内容です。 


説明で中の 「お願い」「お知6せ」 事項は、本磯を誤りなく正しくお使いいただくための内容び記載されています。 


A 危険 （ DANGER) 


♦異常時（こげくさい等）は、運乾を停止して電源プラグをコンセントか6巧を、お買いがめの 
販売店にご相談ください。 

異常のまま運乾を続けると、故障や感輩•乂がの原因になります。 

また、長年使用された場含、経年劣化により部品に不具合びおこることがありまず。 
その状態で使用を続けますと、事故になるおそれびあります。定期的に点検を 
依頼してください。お買いホめの販売店にご相談ください。 


電源プラグを抜く 



告 (WARNING) 


♦電源は交流1 00 VL ソがで使巧しない。 

TDOVl ； (列の電源を使うと、電気部品び過熱したり、火災•感電の 
原因にな0ます。 


•包装用ポリ袋は幼児の手の届かない巧に保管する。 
誤ってかぶつたとき窒息し、死 t の原因になります。 


棘咬 



•羽根、ガードをつけずに、運転しない。 

けびの原因になります。 

モーター軸が回り出し非常に危険です。 


0 

禁止 


〇 

麵手 ( W 加、 
ところに保管ずる 

0 


•水につけたり、水などをかけたりしない。 

また湿気のをい場所では使用しない。 

水などびかかると、内部に浸水して絶緑努化による感電•ショートの 
原因にな0まず。 

_水などびかかったら、使用を中止して販売店の点検を受けてください。 

•本機にぶ5さが5ない。 

けびの原因にな0ます。 




水めれ禁止 


0 











告 (WARNING) 


参丈まで垂直な壁板または括に取り巧ける。 

壁面び薄い木板。日 mm 政下)また軟弱な新建材に直接取り付けない。 
薄い木板や新建材に取り付けるときは、柱あるいは楊（さん）の 
ある丈夫な所に取り付けてください。落下しけびや故障の原因に 
なじまず。 

♦次のよラな取り巧けかたはしない。 

落下し、けびや故障の原因になりまず。 

•天井などに取り付け、真下に向けたりしないでください。 

.本体を傾けた状態で使用しないでください。 


•電源 プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつきの 
ないよラに巧の根元まで確実に善し込む。 

ほこりび付着したり、接続が不完全な場合は感電や义災の原因に 
なります。電源プラグにたまったほこりなどは定期的 （1 箇月に1〜2 
回）に掃除をして < ださい。 


•電源コードは、まねたり、引っ張ったり、物をのせたり、加熱したり、 
加工したり、物と物との間にはさんだりしない。 

電源 コー ドび破損ずる原因になりまず。 

傷んだまま使用すると感電や火災などの原因になります。 


♦本機のモーター部のずを 間 や、巧 動 部のずを 間、 ガードの中にピンや 
針など金属物等、または指を入れない。 

内部にふれたり、異常加熱して义災や感電•けびの原因になります。 


•電源プラグの巧き差しにより本機の運乾や停止をしない。 

感電や乂災の原因になります。 


>安全器のヒューズの代わりにが金や銅線などを使わない。 

故障や火災の原因になります。 


•可燃性ガスが発生する場所やたまる場所では使用しない。 

弓 I 乂して火災の原因になることびあります。 


♦本機にホ類や洗た <物等を、のせたり、近< に置かない。 

巧動部にか5まり、故障の原因になります。 


>改造はしない。また傲里技術者むがの人は、絶知こ分照したり、修理. 
改造をおこなわない。 

乂災•感電•けびの原因になります。 


参修理は、お買い求めの販売店にご相談ください。 

ご自分で修理をされ、修理に不備びあると、感電•火が等の原因に 
なります。 


〇 




V 




LPG い 


がむ 









0 

禁止 


0 

禁止 


0 

禁止 


0 

禁止 

0 

禁止 


分解禁止 


〇 








A 注意 （ CAUTION) 


•電源プラグを巧くとまは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源 
プラグを持って抜く。 

電源コードをもって抜くと芯線び破損してショート•感電•発乂の 
原因になじまず。 


•使用時ながは、電源プラグをコンセントか5抜<。 

絶縁劣化による感電•漏電乂災の原因になります。 


I 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい 
ときは、使用しない。 

電源コードや電源プラグげ異常に発熱し、溶けたり変あして、感電•シヨート- 
発义の原因になります。また、コンセントの差し込みびゆるいと感じた 
時は工事業者に依頼してコンセントを取り替えてください。 
コンセントを交操してを異常に発熱している場合は販売店に修理依頼 
して < ださい。 


>次の場所では使わない。 

炎の立ち消え、引火などして乂災•感電の原因になりまず。 
•ガスレンジや石油ストーブに直接あてない。 ’ 

•雨や水しぶきのかかる所。 

•油、ほこり、金属粉の多い巧。 


>風を長時間、か5だにあてない。 

健康を害することびありまず。 

特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはごを意ください。 


寺ち運びするときは、必ずスタンドとモーター部を兩をで 
しっかりと持つ。 

手をすべ5せて、落下の原因になります。 




I しっか0と 






觀ブラグを ！ K 


〇 

確認 


0 

禁止 


0 



•必ず壁に掛けて使用する。 

壁に拙すずに使巧すると、動作不良、故障の原因になります。 

1 

〇 

指お 

•が出ずるときや、湿室•飼育室などの人のいない場所では 
使用しない。 

予測でをない事故び発生するおそれびあります。 

国 

0 

禁止 

•障害物（カーテン等）の周囲やすを定な場所では使用しない。 

壁掛金具から本体びはずれ、羽根の破損や故障、けびの原因に 
なります。 

娜 

0 

禁止 

♦異常な振動が発生した場合は、使用を中止ずる。 

羽根やガードびはずれて部品の落下、けびの原因になりまず。 

焉 

〇 

指'韦 

•巿販品の扇風機カバーをご使用のとをは、ホコリなどの異物び 
つまった状態で使用しない。 

モーター部が過熱し、故障や事故の原因になります。 

看)。 

0 

禁止 J 


3 












意 （ CAUTION) 


がード締め付けナットとスピンナーは、使用中にゆるまないようにしつかり 
締め付ける。 

締め付けび不充分ですと、ガードと乘 I 根び接触して羽根割れの原因になります。 


•無理やり首を上下させない。無 I 里やり首を回さない。 

動かなくなったらそれ臥上は回したり、上下させないでください。 
無理に動かすと、故障や破損のおそれびありまず。 

羽根とガードび接触したり、故障、羽根割れの原因になります。 


参風量つまみは反時計回りに回さない。 

スイッチの仕様は、時計回りです。反時計回りに回すと、スイッチび破損する 
おそれびありまず。また故障や感電の原因になります。 


•保管するとをは、お子様や器具の操作方法を知らない人などがふれない所に 
保管する。 

けびや事故の原因となることびあります。 


〇 

指お 

0 

禁止 


〇 

確認 


〇 




各部のなまス 




前ガード 




ガードリング 


後ガード 


(時な◎り） 

.弱 


風量つまみ 


1 


モーター 音15 


マ切 

連続 


電源プラグ 


飾りリング 


匿板 


電源コード 


スタンド 


切タイマーつまみ 


クリップ 


取っ手 


操作部 


首振りスイッチ（引をひも） 


風量スイッチ（引きひも） 


姻包内容 











①モーター部から、スピンナー、イ呆護チユーブ、 
ガード締め付けナットをはずしまず。 

(スピンナーは時計回りに回ずとモーターシャフト 
からはずすことびできまず。） 

(保護チューブは保管する際のモーターシャフトの 
請防止になりますので、捨てないでください。） 



( D 後ガードの「ガイド巧 A 」 を モーター カバーの 
「突起部 A 」 に合わせなび5、後ガードの「ガイド巧日」と 
モーターカノ く一の r 突起部巨」を合わせます。 

® 後ガードびはずれないようにおさえなわち、ガード 
締め付けナットを時計回りに回して締め付けます。 










④羽根の裏側の「凹部」とモーターシャフトに組み 
付いている「回り止故ピン」を合せて羽根を 
差し込みます。 

感羽根の裏側の r 凹部」び確実に「回り止めピン」に 
ささつているのを確認してから、スピンナーを 
反時計回りに回して、ゆるみび無いよラに 
締め付けてください。 


( D 後ガードの「合わせマーク」に前ガードの「フック」を 
合わせます。 

⑦前ガードの全周を押えなび5、上か5下へ順番に 
後ガードにはめ込みまず。 

® 前ガードに付いている「ク U ップ」を後ガードに 
確実に差し込んでください。 










正しい設置のしかた 



♦丈夫で垂直な壁板または粗こ取り巧ける。 

壁面び薄い木板 （1 日 mmL 以下）また軟弱な新建材に直接 
取り付けない。薄い木板や新建材に取り付けるとさは、 

せあるいは標(さん）のある丈夫な所に取り付けてください。 

落下しけびや故障の原因になりまず。 

〇 

指示 

A 警告 

参水につけたり、水などをかけたりしない。 

また湿気のをい場所では使用しない。 

水などがかかると、内部に還水して絶緑势化による感電- 
ショートの原因になります。 ^ 

ホ:などびかかったら、使用を中止して販売店の点検を受けて 
ください。 

戀 

水 is れ禁止 


♦巧のよラな取り付けかたはしない。 

落下し、けびや故障の原因になりまず。 1-^ ~ 1 ' \ 

•天井などに取り付け、真下に向けたり Cm 

しないでください。 胃^ 

•本体を傾けた状態で使用しないで \ 

<ださい。 

魅^^ 

J 


/ 

♦がず壁に掛けて使用ずる。 

1 

A 注意 

. 1 

壁に掛けずに使用すると、動作不良、故障の原因になりまず。 

〇 

指示 

ノ 


广壁掛金具の取り付けかた） 

•付属品の壁掛金具をち図のように木ネジ2本で壁に取り付けてください。 
•壁掛を具は、天井面より加 cmi ； LL 離して取り付けてください。 

天井面や床面や壁面に近すざると、扇風機び運転できません。 

取り付け位置をよく考慮してください。 

(本体の取り付けかた） 

♦本体裏面の壁掛ツ^を壁掛金具に弓 I っかけてください。このとを、本体を 
壁面にそって下に弓1を下げて固定してください。 

•取り付けの隙、電源コードと引さひもを扇風機と壁面との間に、 
はさみ込まないよラにごを意ください。 



ii 





ご使用方法 


/ 

♦羽根、ガードをつけずに運転しない。 

0 ) 


けがの原因になります。 

モーター軸び回り出し非常に危険です。 


♦モーター部のずき間や、可動部のずき間に、ピンや針など金属物等、または 

0 

禁止 

A 警告 

指を入れない。 

内部にふれたり、異常加熱して火災や感電•けがの原因になります。 


♦電源プラグの巧を是しにより本機の運輯や停止をしない。 

0 

禁止 J 

\ 

感電や火災の原因になります。 \ 


r - 

♦電源コードや電源プラグび傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいとさは、 
使用しない。 

電源〕ードや電源プラグび異常に発熱し、溶けたり変形して、感電•シヨート’ 
発火の原因になりまず。また、コンセントの差し込みびゆるいと感じた時は工事 
業者に依頼してコンセントを取 0 替えてください。コンセントを交換してを異窜に 
発熱している場をは販売店に修理依頼してください。 

、 

〇 

確認 

A 注意 

♦障害物（カーテン等）の周囲や不安定な場所では使用しない。 

壁掛金具から本体びはずれ、羽根の破損や故障、けびの原因になりまず。 

0 

禁止 


•おず壁に掛けて使用ずる。 

壁に掛けずに使用ずると、動作不良、故晴の原因になります。’ 

〇 

指示 

V 

♦風里つまみは反時計回りに回さない。 

スイッチの仕樹ホ、時計回りです。反時計回りに回すと、スイッチび破損する 
おそれびあります。また故障や感電の原因になりまず。 

〇 

確認 , 


お知5せ 


•「切タイマーつまみ」び「切」の位置にあると、風量調節をおこなってを、運転しません。 

通常は「連続」の位置でご使用ください。 

•タイマー時間は目まです。 

•初めてご使巧になるときは、扇風機内部などか5、塗料のにおいび発生することびありますが、 
ご使用にとをない、においび出なくなります。 

•首振りは運乾中のみ巧能です。 


9 








♦風量スイッチの弓 I きひおを弓|<と、風量つまみげ時計回りに回転し、風量 
び切り替わります。お好みの風量にしてください。 

切タイマーつまみ 1 撮大 3 時間） 

♦ 「切タイマーつまみ」をお好みの時間に合わせてください。 

設定した時間び経過ずると自動的に運転を停止しまず。 

♦切タイマ-を短時間（約3日分し如^)に合わせたとき、切タイマ—び作動 
しない場合びありまずので、1時間くらいまで回してからお好みの時間 
まで戻して < ださい。 

♦ r 切タイマーつまみ」び「切」の位置にあると、風量スイッチの弓 I きひをを 




首振りスイッチ（引きひも） 

>首振りスイッチの弓 I きひをを弓 I くと、首振りします。 

>再度、首振りスイッチの弓 I さひちを弓|<と、首振りを停止します。 

近 






■風向きを上下に変える揚合 

♦運転を停止し、スタンド部分を片手でささえなが5、ノ V ンドルを持って、 
お好みの方向に動かしてください。 

■風向きを左ちに変える場含 

•運転を停止し、スタンド部分を片手でささえなび5、ノ \ンドルを持って、 
お好みのち向に動かして < ださい。 



お手入れのしかた 


>改造はしない。また修理技術ち政列の人は、絶対に分解したり、 
修理•改造をおこなわない。 

火災•感電•けびの原因になりまず。 


A 警告 


\ 分解禁止 


♦修理は、お買い求めの販売店にご相談ください。 

ご自分で修理をされ、修理こ不備びあると、感電•火災等の原因になりまず: 


〇 



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントか5おを、けびをしないように手袋をはめて 
お願い おこなってくださし''。また、扇風機は、水あ5いやシンナー、ベンジンなどで掃除しないで 
ください。 


( 本体の掃除） 

本体の巧れを城るま湯か中性洗剤を浸した柔らかい布をかたくしぼってふき取り、その後、乾いたやわらかい 
布でか5ぶきします。（乾いた布で強くこすると傷びつきます。） 







( T ガード•羽根の 掃除） 

1 . 前ガードのクリップをはずします。 

吕. 機ガードをしっかりと持ち、前ガードを手前に引っ張り上げるようにして、 

前ガードをはずします。 

3. 時計回りにスピンナーを回してはずしまず。 

4. 羽根を取りはずし、ガード締め付けナットを反時計回りに回すと、 

綾ガードがはずれます。 

己. 姑るま漏か中性洗剤を浸した柔らかい巧で&さ取り、その懐、柔百かい 
乾いた巧でからぶさします。（特に羽根は傷びっさやすいので、乾いた布で 
強くこず日ないでください。） 

目. 掃除び終わった5 1組み立てか TTI の （相根•ガードの組み立ち面 をつの 

手順に従ってガードと羽根を組み立てまず。 

( 電源ク弓 グ、コンセントの 掃除） 

1箇月に1〜2回、輩源プラグをコンセントから抜いて、付着したほこりや汚れを取り除いてください。 


簡単な故障 • 異常の見分けかた 


' 症状 

原因 

処置 " 

運転操作をしてち 
羽根が图5ない 

♦停電していませんか？ 

•停電復帰後に電源プラグを 
コンセントに差し込む 

•電源プラグびコンセントか5抜けていませんか？ 

♦電源プラグをコンセントに 
差し込む 

• r 切タイマーつまみ」び「切」の位置になって 
いませんか？ 

参 r 切タイマーつまみ」を「切」 
政列の位置に合わせる 

♦羽根とガードび当たっていませんか？ 

♦正し <組み付ける 

においびする 

•颗]めてご使用になるときは、扇風機巧部などか!5、 
塗料などのにおいび発生ずる事びありますび、 

ご使用にとをないにおいび出な < なりまず。 


モーター部が暖かい 

•運転中は、かし熱を帯びまずび異常ではありません。 


異音びずる 

•羽根はしっかりと固定されていまずか？ 

•正しく組み付ける 

•ガードはしっか D と固定されていまずか？ 

•正しく組み付ける 

•羽根とガードが当たっていませんか？ 

•正しく組み付ける 

本化びぐらつ< 

•傾いた場所に設置して運転していませんか？ 

♦丈夫で垂直な壁板または 
柱に取り付ける J 


上記処置をおこなってを直らなし、と讶ま、お買い求めの販売店にご相談くださし、。 




長年ご使用の扇風機の点検 


♦モーターがラなるよラな勇南な音はしていませんか？ 
♦焦げ臭いにおいはしていませんか？ 

•モーターび異常に熱くなったりしていませんか？ 
•スイッチを入れたら、ちゃんと羽根は動さますか？ 
•羽根の回転び遅くなったりしていませんか？ 


愛情点検 


•羽根はちゃんと回ってますか？異常な振動音を 
出しなび5回ってませんか？ 

•電源コードをみれたり巧り曲げたりしたら、動いたり 
動かなかったりすることはあ0ませんか？ 
♦スイッチを入れてち、動かない時はありませんか？ 



切上のような症状の時は、使巧を中止し、故障や事故の防止のため必ずお買い求めの販売店に 
点検をご相談 <ださい。 





















保管のしかた 


/ 

♦使用時政州ま、 電源 プラグをコンセントから巧く。 

絶緑冀化による感電•漏電火災の原因になります。 

0 


\ を1 

A 注意 

、 


レ 

fv 

電想プラグを巧く 

♦巧管するとをは、お子様や器具の操作ち法を知 6 ない人などびふれない 
巧に保管ずる。 

けびや事故の原因となることびあります。 

〇 

指示 J 


( D み>手入れのしかた h こしたがって、手入れをしてぐださい。 

® お買い求めのとをの包装箱に入れるか、ポリ袋をかぶせて、湿気の少ない巧に保管してください。 

•包装箱に保管すると哥ま、[；組 み立てかた] と逆の順序でガード、羽根を本体か5はずしてください。 

③ 取扱説明書は大切に保管してください。 


II 


f 電 圧 （ v ) 

100 "1 

周波数 （ Hz ) 

已曰 

60 

消費電力 （ W ) 

37 

41 

回転数 （ rpm ) 

1130 

1080 

風 速 ( m / min ) 

165 

15已 

風 量 （ mVmin ) 

32 

30 

首振り角度（度） 

75 

コード （ m ) 

1.9 

寸 法 ( mm ) 

幅360 X 奥行33日 X 高さ己10 

質 量 （k 旨） 

2.8 

1安全装置 

モーター部温度ヒューズ、電流ヒューズ J 


長期使用製品ち全表示制度に基づ<本体表示について 


II 


【本体への表示巧容】 

経年劣化により危害の発生び高まるおそれびあることを注意喚起ずるために、電気用品安全法で義務 
付けられた iiTF の内容の表示を本体におこなっていまず。 

【製造年】本体に西磨の下2衍で表示してありまず。 ~ 

【設計上の 標準 使用期間】 8 年 

設計上の標華使用期間を超えて使用されまずと、経年劣化による発火.けび等の事故にまる 
おそれびあります。 



(設計上の標準使用期間とは） 

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づ < 経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく 
使用することびでさる標準的な期間でず。 

※設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無償保証期間とは異なりまず。また、偶発的な故障を保証する 
をのでをあ0ません。 

•標準的な使用条件 〔社）日本電機工業会自を基準 HD -1 1日-3による 


環境条件 

電圧 

単相… 0 V 

想定時間等 

1曰あたりの使用時間 

8( h / B ) 

周波数 

50/60 HZ 

1日使用回数 

已個/日） 

温度 

30で 

1年間の使用曰数 

110旧/年） 

湿度 

巨曰％ 

ミイッチ操作回数 

己己0(回/年） 

設置窠件 

標準設置(取扱説明書による） 

首振り運転の割合 

100 (%) 

負荷条件 


定格負荷（風速）（取扱説明書による） 

ま記温度30じ湿度日日％は 、 JIS C 目目日1の試験状態を参照としている。 




「経年装化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。 




























保証と アフターサービス 


广保証についてつ 

•この製品には保 i 正書がっいています。 

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしまずので、所定事項の記入および記載内容を 
ご確認のラえ、大切に保管してください。 

•保話期間はお買い求めの曰か61年間でず。 

保証書の記載内容によりお買い求めの販売店び修理いたしまず。 

なお、保証期間中でち有料になることがありまずので、保証書をよくお読みください。 

♦保話期間経過後の修理にっいては、販売店にご相談ください。 

修理によって機能が維持でさる場合は、お客様の要望により修理いたしまず。費用など詳しいことは 
お買い求めの販売店にご相談ください。 

当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。 ’ 

♦扇風機の補修用性能部品の保有期間は、製造巧切り後8年でず。 

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品でず。 

じ P フタ—サービスについて 



•改造はしない。また修理技術をむがの人は、絶巧に分辭したり、 
修理•改造をおこなわない。 

火災•感電•けびの原因にな0まず。 







\ 分解禁止 


•修理は、お買い求めの販売店にごホ目談ください。 

ご自分で修理をされ、修理に不備があると、感電•火災等の原因に 
なります。 


〇 

実施 


使巧中に異常がをじたときは、直ちに電源プラグを巧を、お質い 
求めの販売店に修理を依頼して < ださい。 

アフターサービスをお申しつけいただくとをは、ちのことをお知らせ 
<ださい。 


型 式… FW - 300 L 

故障げ態…できるだけ詳しく 
ご芳を•ご住所•お電話番号 


♦アフターヴービスについてご不明の場合、その他お困りの攝合は、お買い求めの販売店または別祇の 
お客様相談窓口一覧 I にこ相談ください。 

♦ご贈答、ご転居により、お買い求めの販売店のアフターヴービスを受けられなくなる場合は、前もって 
販売店にご相談<ださい。ご乾居先での当社製品取扱店を紹介させていただ定ます。 


お客様相談窓 □ 


株式会社 1-31-5 

本社 干4巨 7-08 曰己 

名古屋市瑞穂区桃園町日番17号 
フ U — コール日 12 日- 104 -] 己 4 
TEL 〈曰己2>822_1144 
FAX 〈0己2> 822-2742 


※別紙の お客様相談窓口一費表 を参照してください。 


id 









本保証書は、本書記載内容により無料修理をおこなうことをお約まずるをのでず。 

お買い求めの日から下記期間内に故障び発生した場合は、本書をご堤示のうえ、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。 


型式 FW - 300 L 
※お買いホめ曰 


保罰期間お買い巧め曰より1年間 ※販売店名-住所•里話香号 


※お客様 ご芳を _ 

。田-中田 


ご住所 _ 

魔話 _ C _ ) __〕 


(※印欄に記入がない、あるいは購入•支化いを証明するをのびない場合は 
お効となりますか5必ずご確認 <ださい。） 


名ち屋市瑞巧区桃固お5ま17号 
〒が 7-0 目55 »052-822'1144 


無料修理規定 


1 . お質い求め曰から上記保話期間中に、取扱説明書、本体 
貼付ラベル等のま意害に従った正常な使巧状態で故障した 
場合には、本書記載内容により、お買いホゆの販売店または 
当社び無料修理致しまず。 

2 . 無料修理をお受けになる塌合は、本署あるいは購入日- 
支払し巧証日月するものをご提示のうえ、お買いホゆの販売店 
または当社にご依頼ください。 

3 . ご転居やご贈菩品尊でお買いホめの販売店に修理を巧題 
でさない榻合は、当社までお問い合忆せください。 

4. 保証期間内でを、次の墙合は有辑にな D ます。 

(イ）お飯説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従わない 
使用上の誤り' 及师当な鍵やな造による故障及び攫偏。 

に）お買いホめ後の本磯の廣倒、落下、衝擊朝こよる刷谭及び 
損煩。 

(八）火が、地度、水害、落雷、その他の天が地変、公害による 
故障及び損傷。 

(二）一般家庭用 L ソ外（例えば、業務用の長時間使用、車両- 
船祀への搭載など）に使用された場含の故障及び損偏。 

(ホ）本書のご提おびない場合。 

(へ）本誓にお買い巧め年月日‘お客様を’販売店名の記入の 
ない場合、または字句を書さ曾えられた攝合。通信販売等で 
購入され、それを証明ずる商品の送0状•支化明細書の 
提おびない場合。 

(卜）部品の消拜による部品交換及びメンテナンスの費巧。 

日.本書は日本国内においてのみ有効です。 

6 . 本書は再凳斤致しませんので、紛失しないように大切に 
保管して < ださい。 


•この保証書は、本書に明おした期間、条件のをとにおいて 
無料修理をお約束するをのです。従ってこの保話書によって、 
保証書を発行している者（保証責任者）、巧びそれ凹外の 
事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するをのでは 
ありませんので、イ呆訝期間経過後の修理晋についてご不明 
の場をは、お買い求めの販売店または、最寄りの当社す店 • 
営業所にお問い合むせください。 

♦保話期間経週後の檀理、補修巧性能部品の保有期間について 
詳しくは、取扱説明曹の「保証とアフターサービス」の項を 
ご！!くださレ。 

♦お客様の個人情報は、当社規をによ0、嚴格に管理します。 
保証期間巧のサービス活動、及びその後の安全点検活動の 
ために利用さはていただく場合びありますので、ご了承 
くださし、。 



お客様へ…おぼえのために記入されると便利です。 









